TOMASZ KITOWSKI 


Doktor medycyny 1 członek kilku towarzystw dobroczynnych, 


urodzony w Krakowie dnia 7 Grudnia 1810, zmarł w dniu 26 Kwietnia 1876 r. 


ge 


— 


Wyniesienie zwłok na cmentarz odbędzie się w dniu 28 Kwietnia b. r. t. j. w Piątek o godzinie 3 
po południu z mieszkania przy ulicy Brackiéj Nr. 158, na które zaprasza uprzejmie łaskawą Publiczność 


pismem przedśmiertnem. 


Kraków — Drukarnia Uniwersytecka 1676. 


